The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

OEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P, MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 

11/18/2011 


Benjamiu Megi ian 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Megrian, 

Enclosed is the infonnation you requested in regards to Commonwealth 
Included are copies of the following: 

1. Curriculum Vitae for Amiie Dookhan and Daniel Renczkowski. 

2. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples. 

Annie Dooklian was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Daniel Renczkowski was the confumatory chemist and analyzed the GC/MS data for 
tliis sample. 

If you liave any questions about these materials, please call me at the number below. 

Sincerely, 

‘^iiuie Dooklian 
Chemist 

Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 
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Curriculum Vitae 


Annie Khaii (Dooklian) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistiy, 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I, II . Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratoiy 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratoiy, 

*Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

*Responsibie for the identification of illicit drugs to detennine violations of hannful and narcotic 
dnig laws. 

*Trained in (he use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

*Maiiitenance and repairs of all analytical instruments. 

^Responsible for the Quality Control of ail analytical instiiiments, reagents and controls/standards. 
*Oversee the Quality Control/Qiialily Assurance program for the Dnrg Lab. 

*Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

^Notary Public. 

*Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

OC Analyst I. II . UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

*CompIeted proficiency Gaining conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

*Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

^Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

^Trained and supeiwised new chemists and interns for the department, 

^Routine QC testing of products for the FDA. 

^Trained in the use of complex analytical uistrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

*Calibration, pieventive maintenance, QC and QA of analytical instnimentation. 

*Compiete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

^Compendia! te.sting and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP training with Massachusetts Biologic Laboratoiy. 

QC./QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS trainings with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC and LC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

FTIR training with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 
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CiiiTicuium Vitae 


Daniel Renczkowski 


Education 

Degree: Bachelors of Science in Forensic Chemistry, 

May 2005 from Buffalo State College 
GPA: 3.84, Dean’s List, Honor’s Recognition 
American Chemical Society Undergi'adiiate Award 
Phi Lambda Upsilon Membership 


Related Coursework: Analytical Chemist^ 

Organic Chemistry I and II 
Biochemistiy 

Chemistiy of Criminalistics 
Anatomy 


Physical Chemistry 
Instmmental Chemistry 
Forensics Laboratory 
Physical Evidence 
Physiology 


Employment 

Massachusetts Department of Public Health Dmg Analysis Laboratory 
Chemist I (October 2005 - March 2008) 

Chemist II (March 2008 - present) 

-Successfitiiy completed an eight week training course in the analysis of drugs 
conducted by senior staff 
-Successfully completed GC/MS training program 

-Responsible for the identification of substances to deteraiine violation of the 
Controlled Substances Act of the Massachusetts General Laws 
-Responsible for maintenance and repairs of analytical inshnments 
-Responsible for quality control of analytical inshTiments and standards 

Related Experience 

Niagara County Forensics Laboratory 

Forensic Internship, January 2005 

-Conducted research on the presumptive testing of saliva 
-Conducted I'esearch on the identification and detection of lubricants 
-Observed all aspects of the laboratory including drug analysis, firearms 

comparison, trace evidence, arson investigation, toxicology, and serology 
-Daily use of FTIR micr'oscope and DuraSamplerll 
-Familiarized with GC/MS pi’ograms 








To be completed by ECU personnel only 


Name and Rank of Submitting Officer_ 


Received by 



ECU Control # 


8P0 Form 0038-B1S-0907 (prev. 17S3) 








To be completed by ECU personnel only 


Name and Rank of Submitting Officsn 



Received by 


//>/ ^ 




ECU Control # 
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BPD Form 0038-8IS-0907 (prev. 1753) 








Date Analyzed; ' ^ 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 


Officer: P.O. SYBIL WHITE 



Amount: 

No. Cont: 1 Cent: bottle 

Date Rec'd: 12/17/2010 
Gross Wt.: 17.12 


Subsl: LIQUID 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: 


Findings: ^ 






Date Analyzed: 

Police Dept. 




Officer: P.O. SYBIL WHITE 



Amount; 

No. Cont: 1 Cont; bottle 

Date Rec'd; 12/17/2010 
Gross Wt.. 25.43 


Subst: LIQUID 

No. Analyzed; 

Net Weight: 

# Tests; 


Prelim;fCicr\d.n o-o'^ 


Findlngs; 


No. 


Date Analyzed: O 


1-0 S ^ 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O, SYBIL WHITE 
Def: 

Amount; 

No. Cont: 1 Cont: bottle 

Date Rec'd: 12/17/2010 
Gross Wt.: 23.10 


Subst: LIQUID 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: 


Findings; ^ 


<Q. 
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No. Date Analyzed: 02-^^ ^ 

City; Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. SYBIL WHITE 
Def: 

Amount; 12.0 Subst:TAB 

No. Cont: 1 Cont; ^ ^ 

Date Rec'd; 12/17/2010 No. Analyzed; 

Gross Wt.: 11.29 Net Weight; 

# Tests: 


Prelim; 


Findings: 






No 

City 

Officer: 

Def: 
Amount 
No. Cont 


Date Analyzed: 


Boston D.C.U. Police Dept. 

P.O, SYBIL WHITE 


p-'/'T'U 


6.0 

1 


Cont: lag' 


SubsLTAB 


Date Rec'd: 12/17/2010 
Gross Wt.: 5,57 


No. /^alyzed: 
Net Weight: 
# Tests: 

Prelim: Findings; 




} 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



AGENCY 


No. of samples tested; 


ANALYST 

- 

Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 



r\ -VA. C’V ^ 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt { ) 

Pkg. Wt 
NetWt 


PRELIMINARY TESTS 


Soot Tests 

MlcrocrvstalUne Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ) 

Chloride 

Marquis 

TLTA( ) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke’s 



PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS \>c>ca~T~ 

DATE ^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS__ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ):_ 

Sj^exVo^ cXeous Gross Wt ( ):- 

v-N Pkg.Wt:_ 

NetWt: %n> 

'^CArv6j\o\oa-4 
\Onn 1— 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( - ) 
Marquis 
Froehde's 
Mecke's 


MlcroctvstalUne Tests 

Gold 

Chloride 


TLTA( ) 


OTHER TESTS 

- _ 


QJl. 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ^CcyriA<:j^ovii- RESULTS T>ecc<.ort c>\^ 

DATE 0^- S-- MS 

OPERATOR 0-^0. _ 

DATE t-\KA.~\\ _ 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested; 


ANALYST 
Evidence Wi 


P »^0 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

ClvjLA_c^ Cc> \ ''ooV^e. 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt ( ) 

Pkg. Wt 
NetWt 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrystalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

date 0 2.-o^-V\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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PRELIMINARY TEST RESULTS 



date 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE_ 

Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

ouD. ck eci/v V cS.. 




Gross Wt ( ); 

Gross Wt { ): 

Pkg. Wt: 
NetWt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke’s 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS -^r ' 

DATE C> - \ \ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested; 


AGENCY 


ANALYST 

- 

Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

C\^CU\ vr\ 


Gross Wt { ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 



Microcrvstalline Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ) 

Chloride 

Marquis 

TLTA ( ) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE OX-OS~\\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 


AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


‘^<LV.L.o>-0 C \ejiK 






\ C\\? 




Gross Wt{ ):_ 

Gross Wt ( ):_ • 

Pkg. Wt:___ 

Net Wt: go . "S I U \ 


VC^rC\ V 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( - ) - 
Marquis ** 
Froehde's '' 
Mecke's *- 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

tltai_j_ 

OTHER TESTS 

-V~ _ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS R<yop\o^»vV g• 

DATE OX- O'Sr- I ^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS -\e^-S, yo nc<V-<» 
MS 

OPERATOR _ 

DATE^_ V cy- \ V 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# AGENCY ^O^V>n ANALYST ^7 

No. of samples tested:_ Evidence Wt _ 










DRUG POWDER ANALYSIS FORM 




PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 
DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS r*N*rWt,cVAQ&^t>V.^i 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


ANALYST 


No. of samples tested; 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

tSO «-^e.VLOk^ Sc\ujC/\j(2_ 

v^ V 


Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt < ):_ 

Pkg. Wt;_ 

NetWt; 


2<SOc<.L^.Q_ 

N<N OvAVor-VO-^O-^XOi • 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

-j^Thiocyanate (—) 

^ Marquis 
7^ Froetide's 
'7^ Mecke’s 


MIcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 

a XXVua ^ — __ 

■5. G-C-^_ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE OZ'-Sr-W 


GCfMS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS ISrSOkfxoT.oX.oA 
MS 

OPERATOR_ -^CL. _ 

DATE _ 


Revised 7/2005 










DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

IlCvS \ Savp 

Vc^'S<\->s, CV,qcvn .. ^v^(2.r><2 


Gross Wt ( ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt; 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcfvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTA ( )__ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS .e ^ -Ve ci. RESULTS_ 

date 00.-0 S—\\ ms 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 












DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U agency 

No. of samples tested:_ 


ANALYST 
Evidence Wt 




Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: o ■ L> 




PRELIMINARY TESTS 

Soot Tests 

MIcrocrvstalllne Tests 

Cobalt 

Gold 

T Thiocyanate (^“ 

Chloride 

a.' Marquis ov.rM^ 

TLTA.( ). ... 

1- Froehde's ^.^c\ tc 

OTHER TESTS 

Mecke's 

^ "5=: -- 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


s.'^ V. 




\cA'.t\ ^5<Sv^e>Svo<^ 

Crr\ fit 


© 


o 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS 'CT\d-T\-e>fv^>\r')S4€ArA (:i-VP 
DATE OX'O^-W 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS t^t\SAuS.A.<as^Tf^Vi3 
MS 

OPERATOR_ P'S <!U _ 

DATE a-tM.-vv 


Revised 7/2005 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771505.D 

DJR 

12 Feb 2011 9;04 

BLANK 


SCREEN.M 
RTE 



Abundance TIC: 77i605.D\dala,ms 



Time-> 2.00 4.00_6.00__ 8,00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20X0 22.00 24.00 26. 00 26. 00 


Ret. Time 


Area Area % . Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771505.D Tue Nov 15 09:33:46 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_11\7 715 06.D 
DJR 

12 Feb 2011 9:38 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN,M 
RTE 


600000 

400000 

200000 


Time- 


Oy-n 

2.00 


r - i I ) 

4,00 


"T'-y~r"T 

6.00 


I I ]~ri 
8.00 


TIC: 771606,D\dala.ms 
12,741 


10.00 12.00 


14,00 


16,00 18.00 20.00 22,00 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

12,741 

3235770 

100,00 

100.00 


771506,D 


Tue Nov 15 09:33:50 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 11\771506.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

12 Feb 2011 9:38 

Sample Name 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

Submitted by 
Vial Number 

6 

AcquisitionMeth 

SCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C: \Database\PMW__T0X2 . L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


CAS# Qual 


12.74 C:\Database\NIST08,L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


43 

I 


Average of 1^634 to 13.085 mm,: 771506,D\data.ms (-) 
1^4 


147 

I 


91 


7, 


106; 


161 I ...213 

il''. I, 199. I 


228 


298 358 400 

. I 315329343 i 385 |, 

VV 'I ri -^'ry- r t Y - 'i j-''; f ’v' i ^ >'■ i 'i 'r ] ( r i t ' 'i 'i'i -'i '-pr-T-YY-p^ r - T i [ i < ‘'i t Yi i i > j n i ^ m i t } m < i 'j rm-yt-vi-r-f-i- 

m/z-> __ 40 60 _80 100 120 _140 16^_180_200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 




253 271 

1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


124 


#195843: Testosterone enanlhate 


43 


91 


67 i 


T T 111 V - T 't’r- rT T~ T ~' l 'Y 


m/z-> 


105 


il 


147 




228 


400 


185 

161 j _^213 . 

liN ,3.11 L5 199 ! 


■^ -r t-T- r -f \ r fTj 




245 


270 


288 


358 




315 34^ ^ 385 

r I V'l I 1 j I 1 1 t I' ) 1 I 1^1 I T-)"r.y'l^T.|'T 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300_ 320 340 36p_380 400 


771506.D Tue Nov 15 09:33:50 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 11\771520,D 


Operator : 

DJR 


Date Acquired : 

12 Feb 2011 17:37 


Sample Name : 

BLANK 


Submitted by : 

ASD 


Vial Number : 

1 


AcquisitionMe th: 

SCREEN.M 


Integrator : 

RTE 






Abundance TIC: 771620.D\dala.ms 


5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

O-y- r-.' . t I f-T-i ^ j i . ( . I I . ^ T I I , I T-I-. > I . I '.-I-I . I r . I ^ I r-r--} i . rr e . | i-n 

Tim^:> 2.0^ 4.00 6.00__8.00 10 . 00 12.00 14^ 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS* 


771520,D Tue Nov 15 09:34:01 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771521, D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 2011 18:11 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: SCREEN,M 
Integrator : RTE 


Abundance 
6000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000^-^^^ I 12.741 



Time-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 2^0 28.00 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.460 1200168 13.06 25.93 

5.827 4629071 50.38 100,00 

12.741 3359824 36.56 72.58 


771521.D Tue Nov 15 09:34:05 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771521.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

12 Feb 2011 18:11 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

21 



AcquisitionMeth 

SCRESN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C: \Database\NIST08.1, 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_T0X2 .h 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.46 C;\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

98 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 




771521*D Tue Nov 15 09:34t05 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771521.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

12 Feb 2011 18:11 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

21 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08 .h 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 5.83 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

97 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

96 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m/Z”>_ 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.786 to 5.952 mb.: 771521.D\data.ms (-) 
106 


91 


77 


51 


66 


30 3,9 i| , 

r -f-mrrrjTTT"! 


l\-rrx4 


212 


167 

X 177 


194 


113 122 133141 152 

1 I . i-n-i M M I rxnyr-. m ( rrr , , i , . , ^rrrtyt m . . j i r.-ry-rT-rT-,- 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


#68769: Benzyl Benzoate 
105 


91 


77 


m/z--> 


65 

97 ^ I 

i-r-i- I'T- r -r ^^p - i t I' p i t i i JjH ^-TTJT-r 


212 


153 




167 


194 


rrT-r-[-r-rT ‘ ! “ ' ' * ! . i j"riV, , ^ ^ .'fj 

20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


771521.D Tue Nov 15 09:34:05 2011 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C;\msdchem\l\data\sySTEH6\02 

_12_11\771521.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

12 Feb 2011 18:11 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

21 



AcquisitionMeth 

SCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality; 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

98 




771521.D Tue Nov 15 09:34:06 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 11\771626.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

12 Feb 2011 21:02 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

SCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

6000 


4000 


TIC: 771626.D\data,ms 








2000 





OV^r-r-r-f-T . ,-r p 


7 \ I - X ' 1 t I I r' I I \ I r r"i f I h I ('"I" I 7 I f |-i E 1 7 j ■■r~fT' i | i r r i j i t T'T'y 


Time-> 2,00 4.00 6,00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00_ 26,00 28,00 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771526.D Tue Nov 15 09:35:06 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 043916 







Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File: 

C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12_11\771527,D 

DJR 

12 Feb 2011 21:36 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN.M 

RTE 

Abundance 


. - . - . 

TfC:771527b\data“ms 



12. 

741 

600000 




400000 




200000 








Time-> 2.00 4.00 6.00 8JD0 10.00 IJipO 

rV=r=-'| 1 ^ t ! [ I b ( f j "r-'l 1 ^ j F i j 1 T-T-T-J-T T' I ^ | 1 1 =T=T=Y=f=T“T—I 

14.00 16^0 18_^0 2PAP 22.00 24.0^ 26.pp_ 28.00. 

Ret, Time 

Area 

Area % Ratio % 

12.741 


3138699 

100.00 100.00 


771527.D Tue Nov 15 09:35:09 2011 


Page l 


Folk_OIG_PRR 043917 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771527.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

12 Feb 2011 21:36 


Sample Name 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 


Submitted by 



Vial Number 

6 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 1Z634 to 13.090 min.: 771527.D\dafa,ms (-) 
i:^4 


147 


43 




91 


67 




105 


!)i 


161 

fi ijr.r li, i 31533 , T372386'i' 

U } . /rVf-rfr-q ri-rnrpnm-p. , m", r■ M ( . i-TTfi-r 


185 


.213 


228 

h 


253 ^0 


288 


368 


400 


r 

m/z--> 40 60_80 100 120 140 160 180 .200 220 ^40 260_280 300 320 340 360 380 400 

Abundance #195841: Testosterone enanthate 


80 

60 

40 

20 

i 

0* 


124 


43 


SI 105, 


m/z-> 


67 


rp 


147 


161 

, 14 . 


185 


228 


.Ji 

r-rT7 I * t V I I , n 


199 


213 




265 

.I. 


271 


288 


rp 




np 


358 

315329343 1 372386 

nr r 'i ] i i t i p "i r T~ p ~ i . i T yT^-r 


400 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771527.D Tue Nov 15 09r35;09 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 043918 
















Area Percent / Libi^ary Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C : \msdchem\l\data\SYSTEM6 \ 02 __ 12 __ 11 \ 77 152 9 . D 
DJR 

12 Feb 2011 22:45 

BLANK 

1 

SCREEN.M 
RTE 



-pr-t-r I j ^ r-l I j T-T-r-r--f i i-t -( f . . i i ^ i i i t j ^ ^ > i < ^ t -, h . | 

Time-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 181)0 20.00 22.00 24.00 26.00 28. 00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771529.D 


Tue Nov 15 09:49:41 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 043919 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acqviired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\ 02_1 2_ll\7 7 153 0.D 
DJR 

12 Feb 2011 23:19 

METHANDROSTENOLONE STD 

30 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance 


9.011 


TIC; 771530.DWata.ms“ 


3000000 

2000000 

1000000 ^ 

0 I I I I 1 [ I I t 1 [ 1 t ^ 1 j I I I I I > 1 f I r r-T "]— r -- t i i - ]"t i t ^ j ' » ^ t i f ^ i i ^ t i i-i — i i b } -r-r t i 

4 .0Q 6.00_ 8.00 10.00 14.00^ 16,00_J8.00 20.0 0 22^ 24. 00 26.00 28.00_ 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9 . Oil 

5619204 

100.00 

100.00 


77153O.D Tue Nov 15 09:49:44 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 043920 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771530.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

12 Feb 2011 23:19 


Sample Name 
Submitted by 

METHANDROSTENOLONE STD 


Vial Number 

30 


AcquisitionMeth 

SCREEN ,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 

9.01 

C:\Database\NIST08.L 





Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Me t handro s te nolone 

000072-63-9 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 8.958 to 9-219 min.: 771530-D\data.ms (-) 


91 


43 


nr 




67 


T' 


107 

li 


147161 


I I I,, . , . 

I'l ,i ,!!. 227— 300 327 


F';:?.. t'-HS lit N 111 I i , F , 

^ \ -i ^1 1-! .! , 


227242 267282 

. t . .1. h I 

, , F-'i 1 .',n'-rT-rT-74-n ] i m rp 


rp 


366 


rp 


40^ 


rp 


m/z->_ 20 40 m 80 100 1^0 14^160 110 200_220 2^ 260 280 3^ 320 340 360 380 400 

Abundance #137009: Mefhandrostenolone 


80 


60 


40 


20 


122 


43 


91 


m/z-> 


27 J 

rr-rV-rrl 


67 


107 


161 


i ^ I i’i4 i| 

ii R il m 

T -I-T- ' • 


227^f^ 267282 300 

I FVrr- /, . , , I , W . 1 '. 1 ^-,- 


,179 199 


pT-TT-rprrrr 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771530-D 


Tue Nov 15 09:49:45 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 043921 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771538.D 

DJR 

13 Feb 2011 3;53 

BLANK 
ASD 
1 

SGREEN,M 
RTE 


Abundance TIC: 771638.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


771538.D 


Tue Nov 15 09:50:04 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043922 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe th: 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771539.D 
DJR 

13 Feb 2011 4:27 


ASD 
39 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance 

6000000 

4000000 

2000000 

2.00 4.00 


-T-] T-- 

6.00 


9.629 


fiC: 771539.D\dala.ms 


I'^rT-y-n-T-r-j , ^-T-. j i r-r-T'-y t r-n . j .-r-i-i-1'"rn 

8 . 00 ^ 10^0 12.00 1^00 1,^00 . 20.00 ^.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9,029 

15003038 

100.00 

100.00 


771539.D 


Tue Nov 15 09:50:07 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043923 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C: \msdchein\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771539.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 4:27 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

39 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C: \Database\PMW__T0X2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 9.03 C:\Database\NIST08.L 




Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

97 

Abundance 


Average of 8.952 to 9.314 min.: 771539,b\data.ms (-) 

1^2 



80 

60 


40 


20 


91 


43 


m/z-> 


20 


30 


-fVTT-r 

40 


77 

IL 


60 


rj- 

80 


105 


147 


161 






100 120 


-T-T-p-T-rn- 

140 160 


^9 199213227 


242 


267 282 300 




r-fn 


327 


rp 


355 


180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

vnfz-> 


43 


122 


#137009: Methandfoslenolone 


91 


1 77 

107 

147161 


1 1 



,179 199212 227 ^^^ 267 282 300 

-y-fVViVTT i' 1 'T > 1 1 i! TT-T-T A t 1 1 1 ■■T-r-T-T-r-T-TK I 1 1 T 

15 2.9 J .1^8,1,1 1, 

■ 1 1 M 1 1 1 -r-i r-rY^t t f 

1 111 

T-t-'n- 

j. .< 

1' n 1 1 1 

; ,1. 
T-n-Tf 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771539.D Tue Nov 15 09:50:07 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 043924 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771541.D 
DJR 

13 Feb 2011 5:35 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN,M 
RTF 


Abundance TIC; 77154 IDidata. ms 



Time--> 2.00 4,00 6.00 8,00 10.00 12.00 14.00 J6.00_18.00^^^ 24.00 26^0 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771541.D Tue Nov 15 09:50:19 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043925 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771542.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 6:10 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator ; RTE 


Abundance TIC: 771642.D\data.ms 

9.035 

6000000 

4000000 

2000000 

0 M ' ' ^ ■ l-rT-r-r - i i rr | i t i | ^ r"! i ; t ; < ^ p-| ( r| t t-r-T-y i i "t i f [-T-r 

Time-> 2.00 4,00 ^00 8.00 10.0^ 12,00 14,00 16.00 J8.00 20,00 2M0.21,00 J6.0p_ 28X^ 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



9.035 

15546053 

100,00 

100.00 




771542.D Tue Nov 15 09:50:22 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 043926 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771542.D 

DJR 

13 Feb 2011 6:10 


ASD 
42 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

9,03 

C:\Database\NIST08,L 





Methandrostenolone 

000072-63^9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 8.968 to 9.314 min.: 771542.D\data.ms (-) 
1$2 


91 


31 


43 

I 56 

II .I. 


77 

lii. 


107 




134 


147 161 




173 


yes 199211 ^^254331 355 


I’iuj. 


' I t I 'f 'V I I 'VyY - r^ r ' y yi'i'i Vy i > v i' j *-T- Y V r -p-iS-r-j-TT-rY-j M * > ' t t j" T i i i | i i t t [ ■ Y - v i i j *T~T--r^“r-r-r-rj i i i i j-T"! i t " 

m/z-.> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 24^ 2^ 280 300 320 3^ 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


nf>/z-> 


43 


-rj- 

40 


77 

, , Ij 


122 


#137013; Mefhandrosfenolone 


91 


107 


134 


147 161 




.1 


,M Pj185 199 213 227 “^254^®^ 300 

y i‘‘ll ‘ r ' j ^iH- t t i‘ i [ r ^ 'T - r - 'yr -i i i | i. V T "f - y i~r"vi } r ^ 


242 


60 


-i^‘rWr'1 1 1 1 f ("T-rn’-f-rn 'i "|rT-T rj rm | i r i i | i i i i | > i i i p 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771542.D Tue Nov 15 09:50:22 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_043927 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTFM6\02_12_ll\771544 
DJR 

13 Feb 2011 7 :18 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC; 7715^4.Dtola*ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS* 


771544.D 


Tue Nov 15 09:50:38 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043928 












Area Percent / Libx'ary Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771545.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 7:52 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

45 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 9.00 

C;\Database\NIST08.L 
Methandrostenolone 

000072“63~9 

99 


Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 


Androsta- 1 ,4"dien-3-one ^ 

17-hydroxy 033526-40-8 

96 

Abundance 

Average of 8.958 lo 9.248 min.; 

: 771545.D\crata.msT-) 

--- 


80 

60 

40 

20 

0 


43 


1^2 


91 


107 


67 I i| [ 

, J ,li,. .ill ll,. .1. i, 

rr - r i t N -■ r ' V » i i i 'i V 'T 1 - t ^ t t ; m ' i t V V ' Tf r ~i 


147 


267282 300 327 355 




40? 


m/z-'> 


. I^Vp'YrijY^rrr^ 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340^0 380 400 


Abundance 


#137009: Melhandroslenolone 



771545.D 


Tue Nov 15 09:50:42 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 043930 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\1\data\SYSTEM6\02_1 
DJR 

13 Feb 2011 9:00 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN.M 
RTE 


2_11\771547.D 


Abundance TIC: 771547.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


**^NO INTEGRATED PEAKS^** 


771547.D Tue Nov 15 09:50:55 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043931 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771548 .D 
DJR 

13 Feb 2011 9:35 


ASD 

48 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC; 771548.D\data,nis 

I 8^99 


1000000 


500000 


0^ ) J •V-r-t'T 1 ! (-T'l 1 I I I 1 I I h ) 't J r'TJ' t I 1 y I 1 VT"h j f“l » r ] ! I I t j t ( % 'T"\ t i t i ; i I 4 I [ < i 

Time-> 2.00 4.00 __6.00_ 8.0^ 10^0 11:00 J4.00_J6.00^ 18.00 20.00 . 22,00 ^4.00_ 26.00 2100 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.999 

2118102 

100.00 

100,00 


771548.D Tue Nov 15 09:50:58 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043932 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771548 .D 
DJR 

13 Feb 2011 9:35 


ASD 
48 

SCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C ; \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# Qual 


9.00 C:\Database\NIST08.L 

Methandrostenolone 000072-63-9 99 
Methandrostenolone 000072"63-9 99 
Androsta-1/4"dien"3“One, 17-hydroxy 033526-40-8 96 


Average of 8.962 to 9.195 mm.: 771 548 . 0 ^ 313 .ms {-) 
1^2 


Abundance 

I 

80 
601 
40 

20 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 _ 160 180 200 220 _ 240 2_60 J80 __ 30^ 


91 


43 


31 rii 


55 


77 


105 


134 


147 


161 


1^185 199211 227 242353 267 282 

..Jllli-U - I .i-^ , . 1 *' . 


300 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> 


#137009: Melhandrostenoione 
1^2 


43 


91 


i 


! 

107 i 

147 161 


55 7 



134 ! 
1 

1 

15 29 1 

jl., §fel. 1,. J 

ll V 

IjJ 

Lil 

, 1 7^, ■’88199 212 227 ^ 264 282 300 

20 40 60 80 _ 

100 

o - 

o - 

160 ^ 180 200 220 ._240 260 280 300 


771548.D 


Tue Nov 15 09:50:58 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043933 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data Pile; 

C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\7 71550.D 
DJR 

13 Feb 2011 10:43 

BLANK 

2 

SGREEN,M 
RTF 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


^**N0 INTEGRATED PEAKS**-* 


771550.D 


Tue Nov 15 09:51:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043934 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name i 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth t 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTBM6\02_12_ll\771551,D 
DJR 

13 Feb 2011 11;17 

METHANDROSTSNOLONE STD 

30 

SCREEN,M 
RTF 


Abundance TIC: 771551.D\data.nns 

I 9.611 


3000000] 

2QD00001 

1000000 

oV I ' P I > [ I I I < ■ >- -]- I r t [ ) I i 1 I " 1 —1 i !■> t I I ^ I t "j - r- < r-T I I r-r--r--j' i i i f—pi r"T-1 j r~r--r 

Time_-:> 2.00 _4.00^ 6,M 8.00__1040 12,00 J4,00 16^0 i8,00_20,00 2^00 J4.0g 26,00 _^.00_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.011 

5407843 

100.00 

100,00 


771551.D 


Tue Nov 15 09:51:17 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043935 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C; \msdGhem\l\data\sySTEM6\02_12__ll\771551 
DJR 

13 Feb 2011 11:17 

METHANDROSTENOLONE STD 

30 

SCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

9. 01 

C:\Database\NIST08,L 





Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

98 




771551,D Tue Nov 15 09:51:17 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043936 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMe th; 
Integrator 


Data File: 

C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771553 -D 
DJR 

13 Feb 2011 12:26 

BLANK 

2 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance.. ' ' Ticr77155^b\datarns 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771553.D Tue Nov 15 09i51:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043937 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771554.D 
DJR 

13 Feb 2011 13:00 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

54 

SCREEN,M 
RTE 


Abundance TIC: 771554,b\data.ms 

I 9.676 


1600000 

1000000 

600000 


QY'i 1 j f-r 

Tjrne-> 2.00 4.00 

-r-i-p-m-, 1 lYr-r-y y-rr-^ 

__6.00_ 8^0 1p.00_12.00 

T-rj-r-^T-rj-r-r 

1^0 i6.og__ 

t 1 f 1 1 r-1 j t M 1 1 r'T"T 1 j ^ 1 '"1 ^ [ < 1 1 1 yv i i -r 

18^00 20.00 22!oO 24.00 26.00 28.00 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9,675 

3583860 

100.00 

100.00 


771554.D Tue Nov 15 09:51:43 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043938 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771554.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 13:00 

Sample Name : TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

Submitted by 

Vial Number ; 54 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 

Integrator : RTE 


Search 

Librarie 

s: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 80 



C;\Database\PMW_TOX2,L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

9,68 

C;\Database\NIST08,L 





Testosterone propionate 

000057-85-2 

99 



Testosterone propionate 

000057-85-2 

99 



Testosterone propionate 

000057-85-2 

99 


Abundance 

80 ^ 

60 

40 

20 

0^ 

mIz-> 


41 

tA 

40 


Average of 9.622 to 9.972 min,: 771554.0\data.ms (-) 



Abundance #168206: Tesiostefone propionate 



771554,D Tue Nov 15 09:51:43 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 043939 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771556 .D 
DJR 

13 Feb 2011 14;08 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance tfC: 771556.D\da(a,nis 



^**NO INTEGRATED PEAKS* 


771556,D 


Tue Nov 15 09:51:54 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043940 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771557 ,D 
DJR 

13 Feb 2011 14:42 


ASD 
57 

SCREEN.M 
RTE 


AbOndance 


6000000 


^.466 


TIC; 771557.D\data.ms 


4000000 


9.693 


2000000 


U ‘r I'-ri 1 |- I 1 1 1 1 i-r 

Time:-> 2,00 _4.0^ 6.M 

-T-r 1111 1 1 1 1 1 1 r 

8,00 J. 0,0^ 12,00 , 

-1-1 f 1 1 T-T-r 

....14-00_i6,go 

-r-ry i i "T-r"| r i i i p-'i , 'T”! i i i i . -i-t- i r-j- 

1M0 20,00_22,00 24,00 26.00_28,^ 

Ret . Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.466 

8164654 

44.13 

78-98 

9.693 

10338244 

55.87 

100.00 


771557.D Tue Nov 15 09:51:57 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043941 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771557.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

13 Feb 2011 14:42 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

57 



AcquisitionMeth 

SCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Librax~ies : C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C;\Dafcabase\PMW_TOX2.b 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.47 C;\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

96 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

0 


Average of 2.430 to 2762 min.: 771557.D\data.ms (-) 
7:9 108 


51 


31 

' ■ ■- r T- r i'r r 1 


39 


65 


91 




128 155 167 178 207 

-T-r-r|~T- r T- a - T -i- T i t | i > r r | p m r y T t i i } t | < i 't i f ' * ‘ < "T' 


m/z-'> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 tOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


719 


51 


i9_Ji 


39 


TT-rWr-rV-P 


63 




^^5315: Benzyl Alcohol 


108 


91 


tyrrn-ryn^-j-rrT-T-j , , f + m’. j . i t | rr - 

m/z^-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


771557.D Tue Nov 15 09:51:58 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043942 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

C: \msdcheiii\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771557.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 14;42 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

57 


AcquisitionMeth 

SGREEN,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI, L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 9.69 C:\Database\NIST08.L 



Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


5,7 


41 

Aji 


Average of 9.616 to 9.883 nnin.: 771557.D\data.nns (-) 

i:^4 


147 


01 


105 




186 


228 


it , I, 199 

Mi. 


213 


302 

255270 288 j 339 


344 


40£ 


p' p VF ''[ f' 1 *1 ’I r ' l' -'T- v 1 I i' t S \ [• 1 t'T T Y i- ' - rVr "j 'Vr i v t i V p i ^ j' rr T-t' }’vr r-rj-r-fV^ rp - v p i f j r V-rTr-r n 1 ] i i n p i p i' p 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340_360 380 W 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


5!? 


124 


#168208; Testosterone propionate 


41 


91 


105 


147 


185 


228 


i If,;. 


199 


213 


246 , , 

-,L,pVfU- 


259p7'^288 


302 


344 


I! 


p V I ' l i ’] ''-;-'T-T I ^ 'r i-| '| j' I i I ^'p•p • P T I V'p' VH 'p ' -T n- ’i ^p P *'p P [ ' t ‘- T " rY i " p ' ‘i t'I i rY^ rp - i' i pV p i i [ r-t^T- T -|' j ‘i p-r[ i i p- p-T-rT^ryr-r 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


316330 


m/z-> 


771557,D 


Tue Nov 15 09:51:58 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_043943 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771559.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 15;51 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number ; 2 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 



Time-> 2^00 4-00_ 6.0p_ 8,00 10,00 J2.0p_ 14,00 lO.OOja.OO^ 20,00 2^00 _24.0p 28,00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS^*^ 


771559.D Tue Nov 15 09:52:10 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 043944 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name i 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SySTEM6\02_12_ll\771560.D 
DJR 

13 Feb 2011 16:25 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

54 

SCREEN,M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


.TIC; “771560.O\data'ms 

9.675 


Time-> 2,00 _ 

' ' n ' ' T' ' ' ' 1 ' ' ' n ' r ' 

_4-00. 6il0 _ 8.00_ laOO J2.00 

14J)0 J 6.00 

1 > 1 ‘ 1 [ ' I'TI l-T- 

18,00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.675 

3792567 

100,00 

100.00 


771560.D Tue Nov 15 09:52:13 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043945 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771560.D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 13 Feb 2011 16:25 

Sample Name : TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

Submitted by 

Vial Number : 54 

AcquisitionMe t h: SGREEN.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 9.68 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 


Abundance Average of 9.622 to 9.924 min.: 771660.D\data.ms (-) 




771560,D Tue Nov 15 09:52:14 2011 Page 2 

Folk^OIG PRR 043946 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SySTEM6\02_12_ll\771562.D 

DJR 

13 Feb 2011 17:33 

BLANK 

2 

WSCREEN.M 

RTF 


Abundance TIC: 7fl562,bVda{a.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771562 


Tue Nov 15 09:52:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043947 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator: : 


Data File: 

C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__11 \771563 ,D 
DJR 

13 Feb 2011 18;07 

STANOZOLOL STD 

63 

WSCREEN.M 

RTS 


Abundance 


TIC; 771563.D\dala.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


11.051 


23739874 100.00 100.00 


771563.D Tue Nov 15 09:52:44 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043948 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ^ 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data Pile; 

C:\msdchem\l\data\SySTEM6\02_12_ll\771563.D 
DJR 

13 Feb 2011 18;07 

STANOZOLOL STD 

63 

VJSCREEN, M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 


Minimum Quality: 80 


PK# RT 

C;\Database\NIST08.L 

C; \Database\PMW_T0X2 . Ij 

Library/ID 

Minimum Quality: 80 

CAS# Qual 

1 11.05 

C:\Database\NIST0 8.L 




Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

97 


Stanozolol 

010418-03-8 

91 

Abundance 

Average of 10.808 to 12.041 min.; 

771563.D\data.m$ (-) 



80 

60 

40 

20 

0 


96 


43 


328 


81 


TTVrnrYTi 




ill 


133 

ill I 

sti .-ii. Jil. .'ii ..ii. 


257 


199 I 24,1 

r [“i I TV j < I > < i r |- < + t q i < < rp - T T !"p 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 28(^300 320 J40 3_60 380 j4g0 ^0 


L 295 ^ ^ 
2p I 313 


343 370 


406 42$ 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


9i6 


#157485: Slanozolol 


43 


m/z-> 


■T I i f >r7- 


lli 


328 


133 


257 


‘pTT r ff f VVi- 


.1117 il 


159 


176 


i Hi Pi I 


215 

I 

ji. 


ill 


2b 295 313 j; 




L_i 


'"p 


I I ( T I I I TT 1 I I ( I'T-i t 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 40p_ 420 


771563.D 


Tue Nov 15 09:52:44 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043949 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMe th: 
Integrator : 


Data File: 

G:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771565.D 
DJR 

13 Feb 2011 19:16 

BIiANK 
ASD 
2 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance TiC: 771565.D\data,ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771565.D Tue Nov 15 09:52:58 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043950 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771566 , D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 13 Feb 2011 19:S0 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 66 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator ; RTE 


Abundance TIC: 771566.D\data.ms 

i 11.{163 


6000000] 

4000000 

2000000 

7.659 

0 V-T-rn-'-ry-^T I 'i-pr 

Time-:y 2.00 4.00 6^00 aOO 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

7.659 

268067 

0.19 

0.19 

11,163 

140831798 

99.81 

100,00 



771566.D Tue Nov 15 09:53:02 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043951 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name r C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771566.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 19;50 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 66 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 .L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 7,66 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Flupirtine -C2H50H AC 000000-00-0 9 
Pentazocine-M AC 000000-00-0 7 
Flupirtine -C2H50H 000000-00-0 2 



Abundance #1813: Flupirtine *C2H50H AC P1490 



771566,D Tue Nov 15 09:53:02 2011 Page 2 

Folk_OIG_PRR_043952 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771566 ,D 
DJR 

13 Feb 2011 19:50 


ASD 
66 

WSCRSEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality; 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality; 

; 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

11.16 

C:\Database\NIST08.L 





Androstanazole 

000302-96-5 

99 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 

Abundance 

- -. 

Average of 10.808 to 12.320 min.; 

771 S66.D\data. ml (-} 



80 

60 

40 

20 


328 


133 


257 


Y 79 

I 11 I I 

175 

Ij 295 

ivfei'lla 

tMi 

I. l^94„ i ^33;, ]j 

■YtVin-Ti 1 r 1 1' n' i'! 1 rr-t h i fr 



346 371389405 429 

TTjTr rr-rrr-r q 'T m t y; i m pr rv T-p-i-r-r-p 


475 


. 40 80 80 100_120J.40 160 110 200 220^240 260.280 300 3^ 340^360180 400 420 440 461 

ff157488: Andfostanazole 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


9.6 


43 


71 


3i8 


133 


257 




175 


215 


295 




40 ^ 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


mrrn^TnrTTTT-rT-ryT i i . [ m > q i m i p-n 

340 360 380 400 420 440 460 


771566.D 


Tue Nov 15 09:53:02 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_043953 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTBM6\02_12_ll\771568.D 
DJR 

13 Feb 2011 20:58 

BLANK 
ASD 
2 

WSGREEN,M 
RTF 


Abundance TfC; 771568-0\daJa.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS**^ 


771568.D Tue Nov 15 09:53:07 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043954 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771569.D 
DJR 

13 Feb 2011 21:32 


69 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance TIC: 771569.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


4,897 
7.659 
11.134 


172327 

284348 

132711934 


0.13 0,13 

0,21 0.21 

99.66 100.00 


771569.D Tue Nov 15 09:53:10 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043955 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771569 *D 
DJR 

13 Feb 2Q11 21:32 

ASD 

69 

WSCREEN.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.90 C:\Database\NIST08.L 

Piperazine, 1 - [3- (trifluoromethyl)p 015532“75*-9 98 
Piperazine, 1“ [3- (trifluoromethyDp 015532-75-9 94 
Naphthalene, 1,4-dimethoxy- 010075-62-4 50 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 4.^79 to 5.003 min,: 77i669.D\data.ms (-} 


1^8 


145 


56 


Jij 64 85 105 119127^35 _ [|^j80 

n ; r y'j I rr^'Tp f T? r| t'i r r p ~ rj ‘ j | r j i ri > I'f T rrt p"T‘Vi j i^Vi-ryTt-rTY i n > j t'rrryT-rT 

f-ri rtrt nrk A a A r\ a A Am a a a Cir\ . 


172 


200 211 


__.30 _s'o 60 70 80 90 lio ijo lio 130 140 160 17g_180J90J0O 210_220J30 

Abundance ^82281 Piperazine, 1-[3-(trifiuoromethyi)phenyl] 


rp 


230 


i-fw 


80 


60 


40 


20 


1$8 


56 


146 


172 


m/z-‘> 


42 

0 Vr-p-'f TTjifT 


95 


105 114 J^^135 


159 


64 83 

I I ■n' T^ rYTTf^-^j-T 1 I l‘ | ; I r i VT [ i p tT V -| I li T^ 


160 

Vryrri- 


230 


200 

-Tr| I I 1 r] ^ i I T 


30 40 so 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


771569.D Tue Nov 15 09:53:10 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 043956 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771569,D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 21:32 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number ; 69 

Acquisi tionMeth: VJSCREEN. M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 7,66 C; \Database\PM\'J_TOX2 . L 

Flupirtine -C2H50H 2AC 000000-00-0 10 
Flupirtine -C2H50H AC 000000-00-0 7 
Bucetin-M (0-desethyl-) 2AC 000000-00-0 7 



Abundance^ 

80 

60 

40 

20 

m/z-> 40 


■#1814: FlupirtineiC2H50H 2AC “ P1697 



771569.D Tue Nov 15 09:53:11 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR 043957 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771569,D 
DJR 

13 Feb 2011 21:32 


ASD 
69 

WSCREEN.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 

C;\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CASff Qual 

3 

11.13 

C:\Database\KIST08,L 





Androstanazole 

000302-96-5 

99 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

43 

m/z-> 

,|i. .kl 

40 60 

Abundance 

1 

80 


60 j 


40 



20 

0 




79 




Average of 10-825 to 12,337 min.: 771569.D\data.ms (-) 


328 


133 


257 


ii. 




215 


295 






346 371389 415431 45947; 

'i7T^Mpn^,rTrrp-rrT| 


rn-T-i r-rn-ri 


40 60 _ 80 100 120 140 160.._180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380_400 420 4j40 46^ 

#157488: Androstanazote 


m/z-> 


96 


328 


133 


257 


11! 


JilM 


159 


175 


215 


199 


, 241 


295 




iYi "r iT~ ] ~i' t'lTp t t ‘ > -yT r t- ri rr rr ] ‘I ri ‘T y - n ~ r i ’^ '^"n‘ r|-1 rtT yr - r n | i ir piiii p i m | MrTj Fip q-TM 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 360 320 340 360 380 400 420 440 460 


771569.D 


Tue Nov 15 09:53:11 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_043958 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771571 .D 
DJR 

13 Feb 2011 22:41 

BLANK 

2 

WSCREFN.M 

RTF 


Abundance TIC; 77157iD^c!ata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* 


771571.D Tue Nov 15 09:53:20 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043959 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771572.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 13 Feb 2011 23:15 

Sample Name ; STANOZOLOL STD 

Submitted by : 

Vial Number : 63 

AcquisitionMeth; WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Abundance T!C; 7715/'2.D\daia.ms 

1000000; 11.063 


eoooooj 

600000! 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

11.063 

7561031 

100.00 

100,00 


771572.D Tue Nov 15 09:53:23 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_043960 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

C:\msdGhem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771572.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

13 Feb 2011 23:15 



Sample Name 

STANOZOLOL STD 



Submitted by 




Vial Number 

63 



AcquisitionMe th 

WSCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 11.06 C:\Database\NIST08.L 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

97 

Abundance 

Average of 10.796 to 11.074 min.: 

771572,b\datarms {-) ... 

■ — 


I 96 

80 

6o| 


40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z-> 


43 


Hp 


ai 




328 


133 

, J i .159^75 


■J:iL .Ml JJ.. ii. g 


199 


216 


^r rf'r rri ' 7-r i Vi t - Y -t f j t t *'rt y -f’- V T - r V't ^ ''j i f > p~i*-ryT-rt T T- T- '* ^i t f T 


267 

21' il gb T ■ 


343 


401 42S 


Vr - ry - rn i | i i r ^'T i i i i i i pm~ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


^157486: Stanozolol 


* 


43 


71 


328 


133 


i£i 


f 


267 


.]5g175 

Jla 


216 




241 

.. It... 




295 313 


m+1V^Yr|vr.-. | tvi' iri Vi'i'i n-[ | r I vr'f 11 .’I'frrn f i rv i ] ivf rp‘i fn i"! [. I'i-rp , , ,y, i . i |TT-vq . I'T-q-rT- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771572.D Tue Nov 15 09:53:24 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043961 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ^ 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number , : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771574.D 

DJR 

14 Feb 2011 00:23 

BLANK 

2 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance “' “ TIC: 771574;D\dala.ms' 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771574.D Tue Nov 15 09:54;35 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_043962 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771575.D 

DJR 

14 Feb 2011 00:58 

NANDROLONE DKCANOATE STD 

75 

WSCREEN,M 
RTS 


Abundance 

16000001 


1000000 


500000 


O ^ 'T-I I 1 f - i I . I I I n- T I I I I I I i r ' l- l r I t I I I I I I r -r ' i-r I I I T | I I I F - r-| -r I i i ( i i i i" t "i i i i 

Time-> 2.00 4 .00 _6 00 ..8.00 10^0 12.00 14.00 1 6.00 18.00 20.00 22,00 2 4.00 2 6 .00 2 8!0Q_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


16.328 

11488240 

100.00 

100.00 



TIC: 771575.D\dala.ms 
16.fc28 


771575.D Tue Nov 15 09:54:39 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 043963 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMe th: 
Integrator 


Data File: 

C: \msdcheTn\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771575 .D 
DJR 

14 Feb 2011 00:58 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

Cl\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


16.33 C:\Database\NIST08.L 


Nandrclone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

93 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

O' 


43 


71 


M 


91 


Average of 16.067 to 16.784 min.: 771575.D\data.nis (-) 


155 


274 


135 


y 




256 


231 


,||i73 

ij/i tJl; Ij .1, j:;]' 


428 




n-T-rT7 1 M i i I f?'I I i j n 1 1 I I i'ci 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0^ 

m/z-> 


i-rp' ( I 'V'I’■, ; i ' t ' j t VV* -j TI i I i ' ri - TT j I i rT '[ " i i 'i rpt r T- t j i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


30131 633-1 355 386401 

rrrp-TT 


#203254; Nandfolone decanoate 
2t4 


256 


110 


155 


43 


71 


91 

! 


1 


135 


4M 


231 


215 


I'PP . 


199 




428 


301316 


349 


386 410 


I ■ > > p- rn - 'p ^ ' - r irf' ] i ‘ ^ ri [ i" "ri-t-|-T- Ti i - p-r ^ T ^ ^ r r- r y-T -i i r pri t 1 ^ f ^ rr T pi t'l ■; - j- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771575.D Tue Nov 15 09:54:39 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_043964 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 ll\771577.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

14 Feb 2011 2:06 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMe th 

WSCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance ' ‘ ' TIC; 771577,b\dala.mV 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771577.D Tue NOV 15 09:54:52 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 043965 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12___ll\771578.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^Fe^2011 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: WSCREEN,M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 771578.0\dala.ms 




Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.466 

7275209 

14.89 

25.93 

4.102 

163110 

0,33 

0.58 

5.833 

10666294 

21.83 

38,02 

6,420 

294780 

0.60 

1,05 

7.049 

129427 

0.26 

0.46 

8.252 

124396 

0.25 

0.44 

8.549 

108469 

0.22 

0.39 

8.851 

1666628 

3.41 

5.94 

8.928 

197111 

0.40 

0.70 

14.834 

192735 

0.39 

0,69 

16,417 

28053189 

57.40 

100.00 


771578.D Tue Nov 15 09:54:56 2011 Page 1 


Folk^OIG PRR 043966 










Area Percent / Library Search Report 


Infortnation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


C: \msdchem\ 1 \data\SYSTEM6\02___12_11\77157 8 , D 
DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSCREEN^M 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.47 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

95 


Abundance 

80 

60] 


Average of 2.430 to 2.739 min.: 771678.b\dala.ms (-} 
7’|9 108 


40 


m/z-> 


20 


51 


91 


0 i'TTT-rj-T-n-r ] 'r- 

JO 20 3^ 


39 1 

! 66 









-h-rr-p-T^l 

p 128 

f*j~T~rT~T~p"rT'rj'i T t i j i 

166 

1 t 1 1 1 i-TTTT'T-f-T-r^-T-rrrj 

207 

M < > 1 > » riyn-TTj- 


40, 50 J60 70 80 90 100 11 0 120 130 1 40 150 180 170 180 190 2_gp 


Abundance 

80 


.#5315: Benzyl Alcohol 

7)9 


108 


60 


m/z-> 


40 


20 


0 


61 


39 


19 


27 


■] i 1111 j'k'i 11'^ 




10 20 30 40 50 60 70 80 


91 


90 10p_110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 


771578.D Tue Nov 15 09:54:56 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_043967 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 ll\771578.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 

Sample Name 


Submitted by 

ASD 

Vial Number 

78 

AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 

PKft 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.10 C:\Dacabase\NIST08.L 


n-Decanoic 

acid 

000334-48-5 

90 

n-Decanoic 

acid 

000334-48-5 

86 

n-Decanoic 

acid 

000334-48-5 

72 



Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z-‘> 


0 

10 


15 


ryr- 

20 




41 


29 


60 




73 


30 40 50 60 70 


#38609: n-Oecanojc acid 


129 


87 


80 


115 


101 

■ . ■ ■ l|. i, 

r|r > I t I 


143 


p 

90 




155 


172 


i- ^ T- Ty T-vi"! [ i I I I j r T"ni-| i i m j - fn o i j i 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771578.D Tue NOV 15 09:54:56 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR 043968 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdGhem\ 1 \data\sySTEM 6 \ 02 _ 12 _ 11\7 7157 8 .D 
DJR 

14 Feb 2011 2;40 


ASD 

78 

WSCREEN.M 

RTF 


Search 

Libraries: G;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMK TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

5,83 

C:\Database\NIST08,L 

Benzyl Benzoate 

Benzyl Benzoate 

Benzyl Benzoate 

000120-51-4 

000120-51-4 

000120-51-4 

98 

97 

93 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m/z-> 


31 

rp^-ri-p-n-r 


39 


Average of 6.792 to 5.999 min.; 771578.D\data,ms (-) 
105 


51 


77 


65 


Hi ^ -f¥rTTr1- 


91 


■ M .i ■ 


167 

113121 129 138 ^52 

r- p ~T-7-| } fi- T M 1 I I I j r i*ry 


194 

182 {. 
-rj-T-i I t ! 


212 


20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/ 2 -> 


.1 18 28 
OVr-rp 7 |-f r 


39 


51 


77 


65 




}(^68761; Benzyl Benzoate 
105 


91 




212 


I 121 136 

'l-p-n-i I ITTTp 


T "j M M [ r T~i 1 j P F ^ P j tn~ rr |- rrrT ' | i t i i j'tVrr-] 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


167 

162 i, 178 

ryTT-rTjT-T*t‘tyF 


194 


771578.D Tue Nov 15 09:54:57 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_043969 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12__ll\771578 , D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 14 Feb 201 1 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 6,42 C:\Database\NIST08.L 

Decanoic acid, phenylmethyl ester 042175-41-7 93 
Decanoic acid, phenylmethyl ester 042175-41-7 55 
Undecanoic acid, phenylmethyl ester 064273-11-6 50 



771578.D Tue Nov 15 09:54:57 2011 


Page 5 


Folk_OIG PRR 043970 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name : 

C:\msdchem\l\data\SySTEM6\02 12 

11\771578.D 

Operator ; 

DJR 


Date Acquired : 

l^Reb20^ 2:40 


Sample Name ; 



Submitted by : 

ASD 


Vial Number : 

78 


AcquisitionMeth: 

WSCREEN^M 


Integrator ; 

RTE 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


7.05 C:\Database\NIST08.L 

9,12-Octadecadienoic acid {Z,Z) ~ 000060-33-3 87 

9,12-Octadecadienoic acid; methyl e 002462-85-3 81 

1,3;12-Nonadecatriene 1000131-11-1 78 


Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 

m/z->_ 

Abundance 

60 

60 

401 

20 

0 


55 


6i7 


Average of 7.025 to 7.102 min.: 771576.b\data.ms (-) 


41 


.. 


81 


i 


95 


T 


109 


123 


135 


160 


n. I ,1 164 207 

JlJLlwi.I 


T 




222 


"T 


2^^ 

,!ii 281 308 


! ' ' ' ■TT-r-T-r-j--r-f -i 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


6!7 


#121226: 9.12-Octadecadjenoic acid {Z,Z)- 


55 


41 


29 

15 ll 


81 


95 


109 


.. .....-ihL 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 160 200 220 240 260 280 300 


123 
I'l ^35 

'| .1! h k 177 . 196 209220 233 249 262 


280 


-prn-T-T-T-r- 


I I I I - ‘ 


771578.D Tue Nov 15 09:54:58 2011 Page 6 


Folk_OIG_PRR 043971 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771578.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

78 


AcquisitionMeth 

WSGREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


6 8.25 G:\Database\PMW_T0X2.L 

Nandrolone TMS 
p-Cresol AC 
Toluene 


000000-00-0 78 
000140-39-6 9 
000108-88-3 7 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


^1 


Average of 8,223 to 8.341 mm.: 771578,D\data.ms (-} 


43 57 


31 


71 

I Ij ji.li i'\ 


108 


^ ?^151163 177 191 209 7 ?^ ^^^267 282 


355 


“T- y~i I ’rr -y -rY'V I ’ I | rr ' j i I ‘i [ p ~^‘' v - T ~|T I i Cy T"r I ‘| [ | ^ t-t-j -r - r - r - r j i r i ; i l i i ry Ti i i 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300_^20 ZAO 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


71 


m/z-‘> 




#3004: Nandrolone TMS 


P1710 


Oil 108 


, , 126 
I'l I 

■i fVrT-TT-iS"rT--T-r-i-T-i 


p 


219 

-V 


237 


266 


■V 


T“ 


T' 


328 

yv ! 1 I 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771578.D 


Tue Nov IS 09:54:58 2011 


Page 7 


Folk_OIG_PRR 043972 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_11\771578.D 
DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 
78 

WSCREEN,M 

RTB 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

; 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

; 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

7 

8,55 C;\Database\NIST08,L 




Nandrolone 

000434-22-0 

95 


Nandrolone 

000434-22-0 

81 


Nandrolone 

000434-22-0 

80 


Abundance Average of 8.625 to 8,584 min.: 771678,D\dala.ms (-) 




771578.D 


Tue Nov 15 09:54:58 2011 


Page 8 


Folk_OIG_PRR_043973 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C: \msdchein\l\data\SYSTEM6\02 

_12_11\771578 .D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

78 


AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Dafcabase\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


8 8.85 C:\Database\PMW_T0X2,L 

Phenylethanol 000060“12-8 4 

Phenylacetamide ® 000103-81-1 1 


Abundance Average of 8.810 to 8.916 min.: 77i578.D\data.ms (-) 

i 91 

80 

60 


40 


20 


67 


41 


m/z-> 


-Tj , 

40 


109 


123 


279 




3!.si 


173 187 207 223 245 263 


355 372 


60 80 too 


' ' ! ‘ M ' ' ' f T I I f [ ' ' ' ' r T ' M ^ r-r-ry-r t , - [ » = ► . | . . . . | . . . . ^ ^ - . [ - ^ ^ y . . 

120 140 160 180 200 220 240 ^ 280 _30p 320 J40 360 _ 


Abundance 

80 




#4216: Phenylethanol 


P453 


60 

40 


m/z-> 


1 




L_U 


, 104 

V i T T i 1 t T 1 . 1 'TT 1 ; M t 1 r'fi-r-rT--r~r" > i i r'lrrT t i s i i r r I'-rT-rT-T-r-i < t v i i i ; i 


l y - T - T -^ ■ ;' rr) ■ ' f t ^ I r r r jYttt -; i t n |-n i , p , , t i | r'nrvT | i s < i |-r r-rT-j-T-T-r-^ | * ^ i i i m i 

40 60 _80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320_J40 360. 


771578.D Tue Nov 15 09:54:59 2011 Page 9 


Folk_OIG_PRR_043974 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771578 ,D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

78 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integz^ator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW_ TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

9 8.93 C:\Database\PMW TOX2.L 




Trimethoxyamfetamine intermediate 

000000-00-0 

9 


Dialifos 

010311-84-9 

9 


Nefopam-M (nor-) AC 

000000-00-0 

9 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 8.916 to 9.071 min.: 771678,D\dala.ms (-) 

268 


84 


45 


58 


30 






163 


115 


104 


143 




j i i* r 


179 


Pr- 


194 


X-T-r-r^ 


283 


265 


221 


253 


•n-|- 


I I i i-r'r-Y“!“ 


327 


m/z..> _ 40 60__80 100_120 1 40 160 180 200 220 240_260 280_.300. 320 

Abundance 


80 

60 

40 

20 


#2626: Tfimelhoxyamfelamine intermediate P908 

2j)8 


193 


79 

I 


m/Z"> 


105, „ ''P 166 

i 18 1 f I 176 ^ 

"n—i -V -T- T I ' I I -T' r 1 I I I ^ T- r 1 j I i I 


■T T I 1 I i 


r-T-r-j-f- I I r-j-) i s i | 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280.300 320 _ 


771578.D Tue Nov 15 09:54:59 2011 Page 10 


Folk_OIG_PRR_043975 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12__ll\771578.D 

DJR 

14 Feb 2011 2:40 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 
78 

WSCREEN.M 

RTE 


Search 

PK# 

Libraries: C;\Database\SLl,L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

RT Library/ID 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

CAS# Qual 

10 

14.83 C:\Database\PMW_TOX2.L 




Clemizole 

000442-52-4 

4 


Barban ME 

000000-00-0 

1 


Bumetanide ■"S02NH ME 

000000-00-0 

1 

Abundance 

1 

Average of 14.762 to 14,994 rnin.: 771578.0\data.ms (-) 

266 



155 


80 
60 

40j32 

I 

20 { 

0^^ 


55 


y 


131 


71 


110 




IM 


241 


199 


171 




215 


M 


t“ri 


428 


273 


355 


|-rl 1 I I j I I I I I I I r rfi T rV7-i r-r T j M <•!'<•< I < h 


m/z-^> .40 60 6 0 100 120 140 1 60 180 200 220 240 260^^ 300 320 340 360 JMJIO 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#1613: Clemjzoie P1618 

2^6 


131 


89 


104 


241 

, , 170 L 


281 325 

'p'T' 7 'li p M I I M 1 1 j I I P I 


r r n’ r T'^T'^'T' V T' r T T T- r i 


m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


771578.D 


Tue Nov 15 09:55:00 2011 


Page 11 


Folk OIG PRR 043976 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\m 3dchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\l71 SlS.D 

DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSGREEN,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


11 16.42 C:\Database\NIST08.L 


Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


20 


m/z--> 


Average of 16.086 to 16.861 min.: 771578.D\data,ms (-) 

1i0 274 

155 


266 


46 


71 




91 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 




135 


231 


215 

1,174 

uLl' 


428 


299 353368 386401 


f T T T T'T Mil 


t .p. rTT-rT-rrr-p-Tr-f'TTrT r } i i. * f h m p j i Ti i YiTj ‘i ri t’yr'l rT'iTn-tn--p--rr-rj-rT-rt-}'T i i i | i i f rrTVjr 

40 60 80 100 120 140__160 180 200_220 24Q 260 280 300_320 340 36^380 400 420 

#203254: Nandrolone decanoale 
2t4 


256 


110 


155 


43 


71 


91 


j 


40 


r i [ r I 

60 




135 

1 




231 


215 


.,k U.lli), ;i, 

T i l I I * I r T 'r-H -fT 'r^T ^ ' } 1 i i i [ t 1 i i j -i r 


199 


428 


301316 

■nr-rTm+j 1 


349 


386 410 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320^0 360 380 400 420 


771578.D Tue Nov 15 09:55:00 2011 Page 12 


Folk_OIG_PRR_043977 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771583 .D 
DJR 

14 Feb 2011 5:31 

BLANK 


WSGREEN.M 
RTE 


Abundance HC: 77i583.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


771583,D Tue Nov 15 09:55:11 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 043978 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C : \ msdchem \ 1 \ da t a \ S YSTEM6 \ 0 2 _ 12__11\771584,D 
DJR 

14 Feb 2011 6:05 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

VJS GREEN. M 
RTE 


Abundance 

15000001 


1000000 


500000 


Q- ^ If I T I j I I 1 I !"7-r~r"i I t T " i —r-^ i ) v-r-i"! t i ] j i C i i i ^ i r i i | - i ^ » yj-r - r i > j —r ~T~ - i i | f y ^ 

Time-> 2.00_4.00 ^0 8.00 10.00 12^00 14 .00 16.00 18.00 20.00 12.00 2^00 26.00 28.00_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16.327 

11433576 

100.00 

100.00 


TIC; 77l584.D\data,ms 


16. 


627 


771584 .D 


Tue Nov 15 09:55:15 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR_043979 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771584.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

14 Feb 2011 6:05 



Sample Name 

NANDROLONE DECANOATE STD 



Submitted by 




Vial Number 

75 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C;\Database\NIST08 .h 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 



PK|} RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


16.33 C:\Database\NIST08.L 


Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandroione 

decanoate 

000360-70“3 

99 

Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

95 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> _ 

Abundance 


43 


71 


91 


Average of 16.049 to 16,802 min.: 771584.b\data.ms (-) 


155 


274 


135 


M 


256 


231 

I 


215 


,173 


199 




..R.l 




428 


30131633^ 355 371 400 


i I I ! rr t Y]V ‘ i ' i r|i j > rffr r I' j i rri' - n ' T - r t' p i i i n 'V ' f r r-r i -r' i > i pr M / - p - r > i j i > -r r j i r T - rj i ' i ' t j t r v vp-r- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


#203264: Nandroione decanoate 


m/z-> 



Folk OIG PRR_043980 


771584,D 


Tue Nov 13 09:55:15 2011 


Page 2 












f C.\CHEM32\1\DATA\SIG1000002.D 
4amei COKE/CODEINE STD 


/3==3a== = '= = -=' 

,^cq. Operator 
Acq. instrument 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 7:07:42 AM 


C;\CHEM32\1\SEQUENCE\DEPAULT,S 
C:\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 




Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


2 

Vial 2 
1 

1 fJtl 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: i 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Sample Amount: ■ 1,00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with iSTDs 

Signal 1: FIDI A, 


Peak RetTime 
# [min] 


1 1.088 

2 6.974 

3 7.527 


Sig Type Area 
[pA*s] 


1 BB S 6.79329e4 
1 BB 283.27206 

1 BB 266.96921 


Height 

[pA] 


6.94037e4 
375.86047 
326.20172 


Area 

% 


99.19653 

0,41364 

0.38983 


Totals 


6.8483164 7.0105864 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 043981 


)rugLab GC #2 2/9/2011 7:37:42 AM ASD 




















fl\PATA\srG1000011,D 




ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 12:19:30 PM 

C:\CHEM3 2\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C;\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq, Itine 
Location 
Inj 

Inj Volume 


11 

Vial 11 
1 

1 ^1 


iO 

00 

CM 


10 




15 


20 


25 


mini 




Area Percent Report 




Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
: 1.0000 
1.0000 

: 1.00000 [ng/ul] 


(not used in calc. 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 
Signal 1: FIDl A, 


Peak 

# 

RetTime 
[min] 

.. 1 

Sig Type 

Area 

[pA*s] 

Height 

[pA] 

Area 

% 

1 

1 

1.089 

1 

BB S 

6.78885e4 

7.2513964 

97.55859 

2 

2.290 

1 

BB 

205.54971 

175,14169 

0.29538 

3 

5.476 

1 

BB 

375.02631 

454.24347 

0.53893 

4 

8.286 

1 

BB 

77.86906 

76.29650 

0.11190 

5 

13.741 

1 

BB 

1040.46851 

220.84125 

1.49520 

Totals : 



6,95874e4 

7,34404e4 



======== 

=== 

====== 





*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_043982 


rugLab GC #2 2/9/2011 12:49:31 PM ASD 



















pjoTA, (SI61000013.D)“ 



'j\pATA\SIG1000013 .D 




ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 1:28:58 PM 

C : \ CHEM3 2 \ 1 \ SEQUENCE\DEFA17LT. S 
C;\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


13 

Vial 13 
1 

1 {il 


an 

to 


o 

cn 

M 

ed 


10 


15 


20 


25 


mini 


Area Percent Report 

Sorted By j Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: ; 1,0000 

Sample Amount: ■ r 1.00000 [ng/ul] (not used in calc,) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 



[min] 



tpA*s] 

[pA] 

i - _ _ - 

% ; ! 

1 

1.089 

1 

1 

BB 

S 6.94205e4 

1 

7.07304e4 

98,57832 j 

2 

2,296 

1 

BB 

94,89003 

61,53765 

0.13475 1 

3 

5.476 

1 

BB 

394.57529 

500.99539 

0.56030 ! 

j 

4 

8.290 

1 

BB 

15.29554 

12.59730 

0.02172 j 

5 

11.159 

1 

BB 

496,41150 

189.60422 

0.70491 ! 

! 

Totals : 



7.04216e4 

7.14952e4 

i 

i 


i 


*** End of Report *** 


ugLab GC #2 2/9/2011 1:58:59 PM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_043983 





























\pATA\SIG1000015,D 


SD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 2:38:30 PM 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM3 2\1\METHODS\SCREEN,M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


15 

Vial 15 
1 

1 Ml 


Area Percent Report 


Retention Time 
: 1.0000 

: 1*0000 

1*00000 [ng/ul] (not used in calc*) 
Do not use Multiplier Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1; FIDl A, 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount; 


Peak : 
# 

RetTime 

[min] 

Sig 

Type 

Area 

[pA*s] 

Height 

[pA] 

Area 

% 

1 

1*089 

1 

^ BB S 

6.8292264 

7.3153164 

97.33054 

2 

2*287 

1 

BB 

850*84418 

936.17566 

1.21263 

3 

8*898 

1 

BB 

1022.18658 

724.00891 

1.45683 

Totals : 



7,0165204 

7,4813264 



*** End of Report *** 


)rugLab GC #2 2/9/2011 3:08:31 PM ASD 


Page 1 of l 

Folk_OIG_PRR_043984 





















■ DrugLab GC #2 
^ate : 2/9/2011 3:48; 03 PM 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C;\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


FID1 A. (S161000017.D) 



■:pATA\SrG1000017.D 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


;=:s==s:s5s= = =:rfs 

17 . 

Vial 17 
1 

1 Ml 




16 


20 




mid 


Area Percent Report 


Sorted By i 

Multiplier: 

Dilution: 

Sample Amount: 

Do not use Multiplier & Dilut 


Retention Time 
: 1.0000 
: l.GOOO 

: 1,00000 [ng/ul] 

ion Factor with ISTDs 


(not used in caTc.) 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

If [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.7787864 7.3883964 97.94251 

2 8.386 1 BB 1424.02954 1026.14294 2,05749 


Totals : 


6.9211864 7.4910064 


*** End of Report *** 


nr-nrrT.ah GC #2 2/9/2011 4:18:04 PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_043985 















i\pATA\SIG1000018.D 


DrugLab GC #2 
2/9/2011 4:22:52 PM 


C:\CHEM32\1\SEQUEMCE\DEFAULT. S 
C:\CHEM3 2\1\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


18 

Vial 18 
1 

1 




s s =; 2s = = sr 2s; 


Area Percent Report 






Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: , : 1.0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# (min) [pA*s) [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.8042864 7.2316664 97.86345 

2 8.387 1 BB 1485.50562 1049.35974 2.13655 

Totals : 6.9528364 7.33660e4 


*** End of Report *** 


'y d.cIQ.qpl PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_043986 














FID1 A, {SIG1000020.D) 



>vi\DATA\SIG1000020.D 


ASD 

DrugLab GC 
2/9/2011 5:32:19 PM 

C:\CHEM3 2\1\SBQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


20 

Vial 20 
1 

1 Ml 


CN 

o> 

A . 


”T“ 

10 


"T— 

15 


—P- 
20 


25 




Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1,0000 

Dilution; : 1.0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal i: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.08? 1 BB S 6.86035e4 7,34000e4 99.27563 

2 9.842 1 BB 500.56561 31.16014 0.72437 

Totals : 6.91041e4 7.34312e4 


f 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR_043987 


rugLab GC #2 2/9/2011 6;02;19 PM ASD 






















1\DATA\SIG1000021 .D 



I ^gtrument 
_ion Date 


||9uence 

ifethod 




ij^ast changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 6:07:02 PM 

] 

C:\CHEM3 2\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


•Vial 21 


FID1 A. {S1G1000021.0) 



Area Percent Report 


Sorted By i Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution; : 1,0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


(not used in calc. 


Signal 1; FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area 
# [min] [pA*s] 


Height 

[pA] 


1 1,089 1 BB S 6.73877e4 7.0547584 l,000e2 


Totals ; 


6.7387864 7.05475e4 


c** End of Report *** 


nrrT.^h nc 7/^/7011 PM ARD 


Pace 1 of 1 

Folk OIG PRR 043988 






























32\1\E)ATA\SIG1000024 .D 


C:\CHEM3 2\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C : \CHEM32\ l\|y|ETHODS\SCREEN. M 
7/27/2010 2^36:10 PM 


or 
trum^nt 
Date 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 7;51ill 


PM 


Seq. Line ? 24 

Location : Vial 24 
Inj : 1 

Inj Volume : 1^1 





Area Percent Report 

Sorted By : Retention Time 

Multiplier: ; 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*sJ [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.78889e4 7.04298e4 99-60923 

2 8.368 1 BB 266.33032 273.53195 0.39077 

Totals : 6.81S52e4 7.07033e4 






*** End of Report *** 


Fo?k_6lG_PRR_043990 


lab GC #2 2/9/2011 8:21:12 PM ASD 


PArtA 














